EMEKLİ  TEKEL  İŞÇİSİ  IDRIS  OZTURK  VEFAT  ETTİ 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  29  Haziran  2008 

ilçemiz  Yaprak  Tütün  Tekel  işletme 
Müdürlüğünde  işçi  ve  memur  olarak  görev  yapan  İdris  Öztürk  (52)  vefat  etti. 

27  Haziran  2008  günü  beyin  kanaması  sonucu  hayatını  kaybeden  merhum  İdris 
Öztürk,  29  Haziran  2008  Pazar  günü  saat  09.00'da  kılınan  cenaze  namazı  sonrası 
Mercimek  köyü  kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 

Yorum  Ekle 


Abdullah  Faruk  Günaydın 


